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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 


Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 luglio 2010 al 31 luglio 2010 


Denominazione Azienda: ACCIAIERIE DI CALVISANO 


con sede in: CALVISANO si 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: CALVISANO si 

Settore: SIDERURGIA 

Decreto del 27/07/2010 n. 53413 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 

Denominazione Azienda : ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO 

DIRE l Prov 
con sede in: SCORZE VE 
Causale di Intervento :  Riorganizzazione, Conversione aziendale 
NECA " Prov 

Unità di: SCORZE VE 

Settore: Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche 

Decreto del 27/07/2010 n. 53403 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/07/2010 al 31/12/2010 

Denominazione Azienda: ALFA ACCIAI SPA 

con sede in: BRESCIA Proy: 
BS 

Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 

spiga Prov: 

Unità di: BRESCIA BS 

Settore: SIDERURGIA 

Decreto del 27/07/2010 n. 53409 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/03/2010 al 01/03/2011 

Denominazione Azienda: ARCOM 

con sede in: REZZATO ui 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: REZZATO Do 
BS 

Settore: Lavori di meccanica generale 

Decreto del 27/07/2010 n. 53379 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/02/2010 al 11/02/2011 

Denominazione Azienda: ASSIOMA 

con sede in: AGUGLIARO Dex : 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: SOSSANO cow 


Settore:  Segagione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo 
Decreto del 27/07/2010 n. 53364 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011 
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Denominazione Azienda: ATTREZZERIA PAGANELLI 


con sede in: CINISELLO BALSAMO "i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CINISELLO BALSAMO a i 
Settore: Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 
Decreto del 27/07/2010 n. 53385 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: AUTOMATISMI BRAZZALE 
con sede in: CREAZZO — 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CREAZZO n 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di robot 
industriali per usi molteplici, compresi parti e accessori 
Decreto del 27/07/2010 n. 53355 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/03/2010 al 17/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: AVE TECHNOLOGIES SRL 
da Prov : 

con sede in: SPINEA VE 
Causale di Intervento :  Riorganizzazione, Conversione aziendale 

Sa Prov : 
Unità di: SPINEA VE 


Settore: Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura, la confezione e 
per l'imballaggio, compresi parti e accessori 


Decreto del 29/07/2010 n. 53434 


Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2012 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/08/2010 


KEKKKKKKAKAKAAKKAKKAAAAA 


Denominazione Azienda :  BERSANO CARLO OFFICINA MECCANICA E STAMPAGGIO 


S.R.L. 

con sede in: FORNO CANAVESE 3 : 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: FORNO CANAVESE so 
Settore:  FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI 


METALLI 
Decreto del 27/07/2010 n. 53349 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
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Denominazione Azienda: BIGAS INTERNATIONAL AUTOGAS SYSTEMS SRL 


con sede in: CALENZANO si 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CALENZANO È "i i 
Settore: FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, 
ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI 
Decreto del 29/07/2010 n. 53432 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/02/2010 al 15/02/2011 
Denominazione Azienda:  BILLA AG 

dna Prov: 
con sede in: MILANO MI 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

ita, Prov: 

Unità di: BRESCIA BS 
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI 
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 
Decreto del 27/07/2010 n. 53387 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 
Denominazione Azienda: BONANSEA 

Seno Prov: 
con sede in: TORINO TO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CISTERNA DI LATINA Li LE 
Settore: Servizi di ingegneria integrata 
Decreto del 27/07/2010 n. 53346 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/05/2010 al 09/05/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: BRESCANCIN S.R.L. 
con sede in: CORDENONS ": i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CORDENONS vi se 
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 
Decreto del 27/07/2010 n. 53393 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 29/03/2010 al 28/03/2011 
Denominazione Azienda: BRIONI ROMAN STYLE 

Du Prov: 
con sede in: PENNE PE 


Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: MONTEBELLO DI BERTONA Prov : 


27-9-2010 


Supplemento ordinario n. 224 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Settore: Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in 
pelle e pelliccia 


Decreto del 27/07/2010 n. 53375 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/04/2010 al 01/04/2011 


KKAKKKKKKKKKKKKAKKKKKKKK 


Denominazione Azienda : BRIONI ROMAN STYLE 
con sede in: PENNE 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: PENNE 


Settore: Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in 
pelle e pelliccia 


Decreto del 27/07/2010 n. 53376 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/04/2010 al 05/04/2011 


KKAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 


Denominazione Azienda :  BROMOPRESS S.R.L. 
con sede in: VARESE 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: BESNATE 


Settore: Fusione di altri metalli non ferrosi 
Decreto del 27/07/2010 n. 53383 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/04/2010 al 11/04/2011 


Denominazione Azienda:  C.L.M. 

con sede in: FONTANELLE 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: FONTANELLE 


Settore: Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 
Decreto del 27/07/2010 n. 53352 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 


KKAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 


Denominazione Azienda: CA.MA ITALIA 
con sede in: SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 
Unità di: SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 


Settore: Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in 
pelle e pelliccia 


Decreto del 27/07/2010 n. 53412 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/05/2010 al 09/05/2011 
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Denominazione Azienda: ‘CAP DESIGN 


con sede in: MILANO i i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: MARIANO COMENSE L. 
Settore: FABBRICAZIONE DI MOBILI 
Decreto del 27/07/2010 n. 53351 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011 
Denominazione Azienda: CERAMICA DI TREVISO 
7 Prov 

con sede in: VILLORBA TV 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

do Prov : 
Unità di: VILLORBA TV 
Settore: FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON 
REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA 
DECORAZIONE E LA SMALTATURA 
Decreto del 27/07/2010 n. 53372 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 
Denominazione Azienda : Converting Technology 
con sede in: BUSSOLENGO DION 

VR 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: BUSSOLENGO A, 
VR 

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per 
l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi 
speciali n.c.a., compresi parti e accessori 
Decreto del 27/07/2010 n. 53362 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/03/2010 al 21/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: CST NET 
con sede in: TREZZO SULL'ADDA ea 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CAMPIGLIA MARITTIMA da 


Settore: FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE 


Decreto del 27/07/2010 n. 53395 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
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Denominazione Azienda: DIAMOND SERVICE 


e Prov : 
con sede in: CAORSO PC 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

FESTA Prov : 
Unità di: CAORSO PC 
Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI 
MINERALI NON METALLIFERI 
Decreto del 29/07/2010 n. 53419 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Denominazione Azienda: DOMI 
con sede in: ALESSANDRIA va 1 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

‘Au Prov : 
Unità di: SOLERO AL 
Settore: Altre lavorazioni del legno 

oa, Prov : 
Unità di: FUBINE AL 
Settore: INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO ED IN 
SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI 
Decreto del 29/07/2010 n. 53414 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
Denominazione Azienda :  E.S.A.B. GROUP S.R.L. 

e Prov : 
con sede in: BUSANO TO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

sia dh Prov : 
Unità di: BUSANO TO 
Settore:  FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA 
DEI METALLI 
Decreto del 27/07/2010 n. 53353 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
Denominazione Azienda: E.X.A. 
con sede in: MONTANARO ; i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: MONTANARO . : 


Settore: FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
N.C.A. 


Decreto del 29/07/2010 n. 53422 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
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Denominazione Azienda : EDILCEM 


con sede in: CAVALLERMAGGIORE ci 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: ‘CAVALLERMAGGIORE c i 

Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO, 

PIETRA ARTIFICIALE E GESSO 

Decreto del 29/07/2010 n. 53421 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/02/2010 al 20/02/2011 

Denominazione Azienda : EUROTARGET 

con sede in: NOCERA UMBRA ' 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: NOCERA UMBRA ey 

Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI 

Decreto del 27/07/2010 n. 53361 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010 

Denominazione Azienda :  F.A.T.I. 

con sede in: MESTRINO Pow 
PD 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: VILLAFRANCA PADOVANA . 

Settore: Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a. 

Decreto del 27/07/2010 n. 53388 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/03/2010 al 16/03/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Denominazione Azienda :  FAST.LOC S.P.A. 

LA Prov: 
con sede in: PIANEZZA TO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

uh: Prov: 
Unità di: PIANEZZA TO 
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 
Decreto del 29/07/2010 n. 53436 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 20/02/2011 
Denominazione Azienda :  FERALPI SIDERURGICA 
con sede in: BRESCIA a 


Causale di Intervento : Crisi aziendale 
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VO, Prov : 
Unità di: LONATO BS 
Settore: SIDERURGIA 
Decreto del 27/07/2010 n. 53357 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Denominazione Azienda :  FERRIERE SCABI 
con sede in: BERZO INFERIORE Prov: BS 


Causale di Intervento : Crisi aziendale 


Rio Prov: 
Unità di: GIANICO BS 
Settore: SIDERURGIA 
Decreto del 27/07/2010 n. 53394 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/03/2010 al 03/03/2011 
Denominazione Azienda : FERRO SPAIN S.A. ITALY BRANCH 
con sede in: FIORANO MODENESE na i 
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 
Unità di: FIORANO MODENESE o 


Settore: Fabbricazione di recipienti in ceramica per il trasporto ed il 
confezionamento di merci 

Decreto del 29/07/2010 n. 53442 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 


KAKKKKAKKKKKAAAAAAA AAA 


Denominazione Azienda : FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO 


ora Prov : 
con sede in: TORINO TO 
Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale 
Unità di: GRUGLIASCO LIONa 
TO 
Settore: FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI 
Decreto del 27/07/2010 n. 53401 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/05/2010 al 18/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda : FIGLI DI NAVA LEONARDO 
Dt Prov: 
con sede in: ERBA CO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
ERE, Prov: 
Unità di: ERBA CO 


Settore:  Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo 

Decreto del 27/07/2010 n. 53377 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 

Denominazione Azienda :  Fitt 

con sede in: SANDRIGO Prov: VI 
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Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 
Unità di: SANDRIGO Prov: VI 
Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. 


Unità di: SAN PIETRO IN GU Sal 
Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. 
Unità di: SAN PIETRO IN GU ui 
Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. 
Decreto del 27/07/2010 n. 53411 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/02/2010 al 15/02/2011 
Denominazione Azienda: FOTOLITO VENETA S.R.L. 
con sede in: SAN MARTINO BUON ALBERGO ni i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: SAN MARTINO BUON ALBERGO i 
Settore: Lavorazioni preliminari alla stampa 
Decreto del 29/07/2010 n. 53433 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 29/03/2010 al 28/03/2011 
Denominazione Azienda: FST 
ai Prov : 

con sede in: CATTOLICA RN 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

dr Prov : 
Unità di: CATTOLICA RN 
Settore: REALIZZAZIONE DI SOFTWARE 
Decreto del 29/07/2010 n. 53427 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011 
Denominazione Azienda: G&G 
con sede in: MONTE SAN PIETRO rai 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: MONTE SAN PIETRO a 


Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 
Decreto del 29/07/2010 n. 53429 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
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Denominazione Azienda : G.P.Z. 


con sede in: ALBETTONE n° i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: ALBETTONE i i 
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 
Unità di: BARBARANO VICENTINO a 
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 
Decreto del 27/07/2010 n. 53347 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
Denominazione Azienda : GEN SET 
con sede in: VILLANOVA D'ARDENGHI i i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: VILLANOVA D'ARDENGHI n° i 
Settore: Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 
Decreto del 27/07/2010 n. 53365 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/03/2010 al 07/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda : ‘GRAFOTITOLI BASSOLI 

SE Prov : 
con sede in: MILANO MI 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: SESTO SAN GIOVANNI ui i 
Settore: Lavorazioni preliminari alla stampa 
Decreto del 27/07/2010 n. 53363 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/03/2010 al 07/03/2011 
Denominazione Azienda: GRAPHICSCALVE S.P.A. 
con sede in: VILMINORE DI SCALVE Su i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Nn Prov : 

Unità di: SERIATE BG 
Settore: Altre stampe di arti grafiche 
Decreto del 27/07/2010 n. 53380 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/03/2010 al 02/03/2011 
Denominazione Azienda : HEARST MONDADORI EDITORIALE 

sc5£ Prov : 
con sede in: MILANO MI 


Causale di Intervento: Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria 
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ia Prov: 
Unità di: SEGRATE MI 
Settore: Edizione di riviste e periodici 
Decreto del 29/07/2010 n. 53439 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2012 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/09/2010 
Denominazione Azienda: HITECH SYSTEMS 
DON ' Prov : 
con sede in: LEINI TO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
TERESA î Prov: 
Unità di: LEINI TO 
Settore: Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura, la confezione e 
per l'imballaggio, compresi parti e accessori 
sii geo Prov: 
Unità di: SAN GILLIO TO 
Settore: Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura, la confezione e 
per l'imballaggio, compresi parti e accessori 
Decreto del 29/07/2010 n. 53425 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: I.M.E INDUSTRIA MOTORI ELETTRICI 
con sede in: MANERBIO ca 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: MANERBIO a 
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI 
ELETTRICI 
Unità di: PONTEVICO Lr 
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI 
ELETTRICI 
Decreto del 27/07/2010 n. 53373 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Denominazione Azienda : IL SOLE 24 ORE 
ui Prov : 
con sede in: MILANO MI 
Causale di Intervento :  Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria 
PRRECDA Prov: 
Unità di: MILANO MI 
Settore: EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 
Prov : 


Unità di: ROMA 


RM 
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Settore: EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 


LA Prov : 
Unità di: BOLOGNA BO 
Settore: EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

uo Prov : 
Unità di: GENOVA GE 
Settore: EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

si Prov : 
Unità di: TRIESTE TS 
Settore: EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

SCARTO Prov : 
Unità di: PADOVA PD 


Settore: EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 
Decreto del 27/07/2010 n. 53399 


Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 31/03/2012 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 30/09/2010 


KKKKKKKKKKKKKAKKAKKAKAKA 


Denominazione Azienda : inpredil in liquidazione 


ia Prov: 
con sede in: NUORO NU 
Causale di Intervento : Concordato preventivo 
Unità di: SAN SPERATE LEE 

CA 

Settore: FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI 
PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI 
Decreto del 27/07/2010 n. 53404 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 29/03/2010 al 28/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda : Intercantieri Vittadello 

CRE Prov 
con sede in: LIMENA PD 
Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale 

VERITA Prov 

Unità di: ORISTANO OR 
Settore: Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
Decreto del 29/07/2010 n. 53441 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010 
Denominazione Azienda: ISTITUTO EDITORIALE BIELLESE 
con sede in: BIELLA sai 
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 
Unità di: BIELLA sai i 


Settore: Edizione di giornali 
Decreto del 29/07/2010 n. 53443 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 
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Denominazione Azienda : ITALIANA ALIMENTARI SAS DI D'ANTONIO RICCARDO IN 
LIQUIDAZIONE E IN FALLIMENTO 


con sede in: PESCHIERA BORROMEO n 
Causale di Intervento : Fallimento 
Unità di: BIANDRONNO prove 
VA 

Settore: Supermercati 

cuttie. Prov : 
Unità di: BUSCATE MI 
Settore: Supermercati 

Mass Prov: 
Unità di: CERRO MAGGIORE MI 
Settore: Supermercati 

FOGA Prov : 
Unità di: LEGNANO MI 
Settore: Supermercati 

RSA Prov : 
Unità di: MILANO MI 
Settore: Supermercati 

DTA Prov : 
Unità di: MILANO MI 
Settore: Supermercati 

HAErca Prov : 
Unità di: PERO MI 
Settore: Supermercati 

PERA Prov : 
Unità di : MILANO MI 
Settore: Supermercati 

PAGES Prov : 
Unità di : MILANO MI 
Settore: Supermercati 
Unità di: PESCHIERA BORROMEO si i 
Settore: Supermercati 

VISAE Prov : 
Unità di: SARONNO VA 
Settore: Supermercati 
Unità di: SAN VITTORE OLONA a) 
Settore: Supermercati 

SRVETA Prov : 
Unità di: SOLARO MI 
Settore: Supermercati 

SAI Prov : 
Unità di: SOLARO MI 


Settore: Supermercati 

Decreto del 27/07/2010 n. 53356 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 31/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
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Denominazione Azienda: Kuehne + Nagel 


con sede in: CALVIGNASCO di 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
ne ge Prov 
Unità di: CUSAGO MI 
Settore:  Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
Decreto del 29/07/2010 n. 53430 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011 
Denominazione Azienda:  L.T.I. LAVORAZIONI TECNICHE INDUSTRIALI 
sa. Prov: 
con sede in: MILANO MI 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
IERIOTO Prov : 
Unità di: MILANO MI 
Settore: Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 
Decreto del 27/07/2010 n. 53391 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
Denominazione Azienda : LEO PIZZO 
sa Prov : 
con sede in: VALENZA AL 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
VERE Prov : 
Unità di: VALENZA AL 
Settore: Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi 0 
rivestiti di metalli preziosi 
Decreto del 29/07/2010 n. 53417 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
Denominazione Azienda: MACMAZZA 
con sede in: PESARO DON: 
PS 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: PESARO FIOM 
PS 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine 
utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili 
Decreto del 29/07/2010 n. 53415 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
Denominazione Azienda : MARGARITELLI - DIVISIONE LEGNO 
con sede in: TORGIANO ai 


Causale di Intervento : Crisi aziendale 
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Dardi Prov : 
Unità di: TORGIANO PG 
Settore: Fabbricazione di elementi non assemblati per pavimenti in legno 

SN Prov : 
Unità di: CORCIANO PG 


Settore: Fabbricazione di elementi non assemblati per pavimenti in legno 
Decreto del 29/07/2010 n. 53428 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/05/2010 al 23/05/2011 


KKKKKKKAKKKKKKAKAKAKAAKKA 


Denominazione Azienda: MARMI LA PRECISA SAS DI GAMBERONI CARLO & C. 


con sede in: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA sg i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA ee i 
Settore:  Segagione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo 
Decreto del 27/07/2010 n. 53368 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/03/2010 al 05/07/2010 
Denominazione Azienda : MEC SAN SRL 

32 Prov : 
con sede in: CASERTA CE 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: VALLE DI MADDALONI di 
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 
Decreto del 27/07/2010 n. 53360 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/03/2010 al 21/03/2011 
Denominazione Azienda: META 
con sede in: PODENZANO ui 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: PODENZANO Su 
Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti 
di strutture 
Decreto del 29/07/2010 n. 53424 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Denominazione Azienda: !MINOTTI CUCINE 
con sede in: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA & i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CAVAION VERONESE Ha 


Settore: Fabbricazione di mobili per cucina di qualsiasi materiale, esclusi parti e 
accessori 
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Decreto del 27/07/2010 n. 53406 


Comunicazione integrativa al decreto del 07/06/2010 n. 52242 
Variazione denominazione sociale in “MINOTTI CUCINE SPA IN 
LIQUIDAZIONE” 


Denominazione Azienda: »MMB COSTRUZIONI MECCANICHE 
con sede in: SOLBIATE ARNO 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: SOLBIATE ARNO 


Settore: FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, 
ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI 


Decreto del 27/07/2010 n. 53398 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011 


KEKKKKKKKKKKKKKKKAKKAKA 


Denominazione Azienda : MONDADORI PRINTING 

con sede in: CISANO BERGAMASCO 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: VERONA 

Settore: STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA 
Unità di: MELZO 


Settore: STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA 
Decreto del 29/07/2010 n. 53448 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/04/2010 al 18/10/2010 


KEKKKKKKKKKKKKKKKKAKKAKA 


Denominazione Azienda: MW ITALIA 

con sede in: RIVOLI 

Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale 
Unità di: RIVOLI 


Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 


Decreto del 29/07/2010 n. 53440 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/01/2010 al 11/01/2011 


KEKKKKKKKKKKKKKKKKAKKKA 


Denominazione Azienda :  NEWLAST 
con sede in: TORTONA 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: TORTONA 


Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine 
utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili 


Prov : 
VA 


Prov : 
VA 


Prov : 
BG 


Prov : 
VR 


Prov : 
MI 


Prov : 
TO 


Prov : 
TO 


Prov : 
AL 


Prov : 
AL 
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Decreto del 29/07/2010 n. 53420 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 


KARAAAKAAKAAAAKAAAAAAAAA 


Denominazione Azienda :  NOBIL-TEX 
con sede in: GIUSSANO 

Causale di Intervento: Crisi aziendale 
Unità di: GIUSSANO 


Settore:  FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO 
Decreto del 27/07/2010 n. 53378 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 


KAKTAAAKARAAAAAAAAAAAAAA 


Serie generale - n. 226 


Prov : 
MI 


Prov : 
MI 


Denominazione Azienda : NOVI MATAJUR SOCIETA' COOPERATIVA ZADRUGA 


con sede in: CIVIDALE DEL FRIULI 
Causale di Intervento :  Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria 
Unità di: CIVIDALE DEL FRIULI 


Settore: Edizione di riviste e periodici 
Decreto del 27/07/2010 n. 53400 


Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 30/09/2010 


KAKTAAAKAAAAAAAAAAA AAA 


Denominazione Azienda : OFFICINE GRAFICHE NOVARA 1901 
con sede in: NOVARA 

Causale di Intervento: Crisi aziendale 

Unità di: NOVARA 

Settore: EDITORIA 

Unità di: ‘GRAVELLONA TOCE 


Settore: EDITORIA 
Decreto del 29/07/2010 n. 53447 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 31/08/2010 


KAKAAAAAAAKAAAAAAAAAKAA 


Denominazione Azienda : OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS ITALY 
con sede in: ALATRI 

Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale 

Unità di: ALATRI 


Settore: Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori a combustione 
interna e per veicoli 


Decreto del 27/07/2010 n. 53405 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/07/2010 al 10/01/2011 
Denominazione Azienda: OPM 

con sede in: MONTICELLO D'ALBA 


Prov : 
UD 


Prov : 
UD 


Prov : 
NO 


Prov : 
NO 


Prov : 
VB 


Prov : 
FR 


Prov : 
FR 


Prov : 
CN 
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Causale di Intervento: Crisi aziendale 


Unità di: ORBASSANO Low 
TO 

Settore: Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura, la confezione e 

per l'imballaggio, compresi parti e accessori 

Decreto del 27/07/2010 n. 53369 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/12/2010 

Denominazione Azienda : PADANA STRADE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

con sede in: SPINADESCO RE 
CR 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

IGEA Prov : 

Unità di: SPINADESCO CR 

Settore: Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, 

impianti sportivi e altri lavori di superficie 

Decreto del 27/07/2010 n. 53381 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/04/2010 al 05/04/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Denominazione Azienda: /PAGOTTO GUIDO & C. 

con sede in: SAN POLO DI PIAVE = 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: SAN POLO DI PIAVE ca 

Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 

Decreto del 27/07/2010 n. 53358 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/03/2010 al 21/03/2011 

Denominazione Azienda: ‘PALMA SPA 

con sede in: SAN GIOVANNI AL NATISONE . 

Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 

Unità di: SAN GIOVANNI AL NATISONE . 

Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, compresi quelli per aeromobili, autoveicoli, 

navi e treni, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori 

Unità di:  CHIOPRIS VISCONE Sa i 

Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, compresi quelli per aeromobili, autoveicoli, 

navi e treni, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori 

Decreto del 27/07/2010 n. 53408 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/03/2010 al 01/03/2011 

Denominazione Azienda: PEDRETTI A. & C. 
Prov : 


con sede in: MARIANO COMENSE 


Co 
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Causale di Intervento: Crisi aziendale 


Unità di: MARIANO COMENSE 

Settore: Fabbricazione di altri mobili n.c.a. 

Decreto del 27/07/2010 n. 53397 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 


KKKKKKKKKKKKKAKAAKRARAAA 


Denominazione Azienda:  PITTATORE GROUP S.R.L. 


con sede in: TORINO 


Causale di Intervento: Crisi aziendale 


Unità di: SETTIMO TORINESE 


Settore: FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI 
(ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 


Decreto del 29/07/2010 n. 53435 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 


Con autorizzazione al pagamento diretto 
KKKKKKKKKKKKKKKKAKRAAA 


21/02/2011 


Denominazione Azienda : /POLYSISTEM ITALIA SRL A SOCIO UNICO IN 


LIQUIDAZIONE 
con sede in: SEDRIANO 


Causale di Intervento : Crisi aziendale 


Unità di: SEDRIANO 

Settore: Fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, pellicole, 
ecc. 

Unità di : ARLUNO 

Settore: Fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, pellicole, 
ecc. 


Decreto del 27/07/2010 n. 53350 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 31/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 


KKKKKKKKKAKKKKAKKKKAKAAAA 


Denominazione Azienda: POPPI UGO EUROFORGE 


CENTO 
Causale di Intervento : 
Unità di: CENTO 
Settore: Produzione di pezzi di metallo stampati 

Decreto del 29/07/2010 n. 53431 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 31/12/2010 


KKKKKKKKKAKKKKAKKKAARAAA 


con sede in : 


Crisi aziendale 


Denominazione Azienda: PRAFIL 


con sede in: PRALUNGO 
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Prov : 
CO 


Prov : 
TO 


Prov : 
TO 


Prov : 
MI 


Prov : 
MI 


Prov : 
MI 


Prov : 
FE 


Prov : 
FE 
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Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 


Unità di: PRALUNGO 

Settore: Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate 
Decreto del 29/07/2010 n. 53445 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/03/2010 al 01/03/2011 


KEKKKKKKKKKKKKAKKAKAKRAKA 


Denominazione Azienda: PROGALUX SRL 


con sede in: ALANO DI PIAVE 


Causale di Intervento : Crisi aziendale 


Unità di:  ALANO DI PIAVE 

Settore: Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione 
Decreto del 27/07/2010 n. 53348 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 29/03/2010 al 28/03/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 


KEKKKKKKKKKKKKAKKAKKAKRARA 


Denominazione Azienda:  PROMEC ENGINEERING 


con sede in: MILANO 


Causale di Intervento : Crisi aziendale 


Unità di:  SIZIANO 

Settore: Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. 
Decreto del 27/07/2010 n. 53390 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 


KEKKKKKKKKKKKAKAKRARARA 


Denominazione Azienda:  PROMEC PRODUZIONI MECCANIHE 


con sede in: GRANAROLO DELL'EMILIA 


Causale di Intervento : Crisi aziendale 


Unità di: GRANAROLO DELL'EMILIA 


Settore: FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, 
ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI 

Decreto del 29/07/2010 n. 53423 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 15/03/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 


KEKKKKKKKKKKKAKAKAKRARA 


Denominazione Azienda: RIBES TECNOLOGIE 


con sede in: IVREA 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: IVREA 


Settore: Realizzazione di software personalizzato 


—20-È 


Serie generale - n. 226 


Prov : 
BI 


Prov : 
BL 


Prov : 
BL 


Prov : 
MI 


Prov : 
PV 


Prov : 
BO 


Prov : 
BO 


Prov : 
TO 


Prov : 
TO 
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Decreto del 29/07/2010 n. 53426 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 


Con autorizzazione al pagamento diretto 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKA 


Denominazione Azienda : RIVA ACCIAIO 


a Prov : 
con sede in: MILANO MI 
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 
Unità di: MALEGNO L' i 
Settore: ALTRE ATTIVITA' DI PRIMA TRASFORMAZIONE A FREDDO DEL 
FERRO E DELL'ACCIAIO 
Decreto del 27/07/2010 n. 53407 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/04/2010 al 03/04/2011 
Denominazione Azienda:  <ROMEC SRL (A SOCIO UNICO) 
con sede in: BERLINGO I i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: BERLINGO n 
Settore: FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI 
(ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 
Decreto del 27/07/2010 n. 53384 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: °ROTO ALBA S.R.L. 

Hal Prov : 
con sede in: ALBA CN 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Sotedio, Prov: 
Unità di: ALBA CN 
Settore: Stampa di giornali 
Decreto del 29/07/2010 n. 53449 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/03/2010 al 01/09/2010 
Denominazione Azienda : SANGRATO 

Rate Prov : 
con sede in: TORINO TO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: MALONNO ' 
Settore: /FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI 
METALLI 


Decreto del 27/07/2010 n. 53396 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
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Denominazione Azienda: SARDINIA GREEN ISLAND 


DIS Prov : 
con sede in: CAGLIARI CA 
Causale di Intervento: Riorganizzazione, Conversione aziendale 

1A dial Prov : 
Unità di: ASSEMINI CA 
Settore: PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI 
GAS, DEL CALORE E DEL FREDDO 
Decreto del 27/07/2010 n. 53382 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/01/2010 al 18/01/2012 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/01/2010 al 18/07/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: SARMAC A.C. ITALIA S.R.L. 
con sede in: PORDENONE n i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

nta, ; Prov: 
Unità di: MANSUE TV 
Settore: Fabbricazione di altri mobili n.c.a. 
Decreto del 27/07/2010 n. 53392 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 
Denominazione Azienda: SEI S.P.A. 

st, Prov : 
con sede in: ROMA RM 
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 

VENETO Prov 
Unità di: LATINA LT 
Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti 
di strutture 

SERRA Prov: 
Unità di: SEZZE LT 
Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti 
di strutture 
Decreto del 27/07/2010 n. 53410 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/05/2010 al 16/05/2012 
Denominazione Azienda: SEPA SISTEMI ELETTRONICI PER AUTOMAZIONE 

no Prov : 
con sede in: TORINO TO 
Causale di Intervento: Contratti di solidarieta 

1 dia, Prov: 
Unità di: "TORINO TO 


Settore: Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e 
accessori 


Decreto del 29/07/2010 n. 53444 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 26/02/2011 
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Denominazione Azienda :  SER.IN. 


con sede in: SAN NICOLA LA STRADA i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

tds Prov : 
Unità di: PISTOIA PT 
Settore: Data Entry 
Decreto del 27/07/2010 n. 53354 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/03/2010 al 21/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda : SIL FIM 

Prov : 

con sede in: JESI AN 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

sel Prov : 
Unità di: JESI AN 
Settore: Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse 
l'installazione, la riparazione e la manutenzione 

si ala Prov : 
Unità di: JESI AN 
Settore: Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse 
l'installazione, la riparazione e la manutenzione 
Unità di: CASTELFIDARDO n 
Settore: Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse 
l'installazione, la riparazione e la manutenzione 
Decreto del 29/07/2010 n. 53418 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Denominazione Azienda : SISTEMA COMPOSITI 

Prov : 

con sede in: PALIANO FR 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Dai: Prov : 
Unità di: PALIANO FR 


Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE 


Decreto del 27/07/2010 n. 53359 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/04/2010 al 24/04/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
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Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA C/O ELECTROLUX 


con sede in: CINISELLO BALSAMO a) i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

iii ; Prov : 
Unità di: FORLI FC 
Settore: Mense 
Decreto del 29/07/2010 n. 53437 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/01/2010 al 26/02/2010 
Denominazione Azienda: SODEXO ITALIA C/O IFM SCARL 
con sede in: CINISELLO BALSAMO n i 
Causale di Intervento: Crisi aziendale 

NERE Prov : 
Unità di: FERRARA FE 
Settore: Mense 
Decreto del 29/07/2010 n. 53438 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 31/12/2009 
Denominazione Azienda: SPEEDLINE 
con sede in: SANTA MARIA DI SALA a 
Causale di Intervento :  Riorganizzazione, Conversione aziendale - Proroga complessa 
Unità di: SANTA MARIA DI SALA "0 
Settore: Fusione di metalli leggeri 
Decreto del 27/07/2010 n. 53370 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
Denominazione Azienda : STORY LORIS IN LIQUIDAZIONE 
con sede in: DESENZANO DEL GARDA 2° 
Causale di Intervento : Concordato preventivo 
Unità di: DESENZANO DEL GARDA > i 
Settore: Fabbricazione di articoli di calzetteria 
Decreto del 27/07/2010 n. 53402 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/03/2010 al 01/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda :  Tecnomeccanica 
con sede in: COLOGNE Ag) i 
Causale di Intervento: Crisi aziendale 
Unità di: COLOGNE n i 


Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E 
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MANUTENZIONE DI MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI, ESCLUSE LE 
PARTI INTERCAMBIABILI 

Decreto del 27/07/2010 n. 53371 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/04/2010 al 02/04/2011 


KEKKKKKKKAKKKKKKAKAKAAAAA 


Denominazione Azienda: TEMO 


con sede in: PIOMBINO DESE Na À 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: PIOMBINO DESE . i 
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 
Decreto del 27/07/2010 n. 53386 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Denominazione Azienda : TENARIS DALMINE 
ss Prov: 

con sede in: DALMINE BG 
Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale 

ira Prov : 
Unità di: DALMINE BG 
Settore: Fabbricazione di tubi e raccordi in acciaio senza saldatura 
Unità di: COSTA VOLPINO a | 
Settore: Fabbricazione di tubi e raccordi in acciaio senza saldatura 

lento. Prov : 
Unità di: ARCORE MI 
Settore: Fabbricazione di tubi e raccordi in acciaio senza saldatura 
Unità di: PIOMBINO a 
Settore: Fabbricazione di tubi e raccordi in acciaio senza saldatura 
Decreto del 27/07/2010 n. 53366 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2012 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/07/2010 
Denominazione Azienda: THOMAS 
con sede in: ISOLA VICENTINA —- 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: ISOLA VICENTINA # 


Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine 
utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili 


Decreto del 27/07/2010 n. 53367 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/01/2010 al 24/01/2011 


Con autorizzazione al pagamento diretto 
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Denominazione Azienda: TORNERIA MODERNA 


con sede in: ARSIERO su Pe 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: VELO D'ASTICO ui 
Settore: Lavori di meccanica generale 
Decreto del 27/07/2010 n. 53345 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/03/2010 al 23/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: UNIVERSALFOR 

Ro) Prov : 
con sede in: MILANO MI 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CONCOREZZO ui 


Settore: Lavori di meccanica generale 
Decreto del 27/07/2010 n. 53374 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 19/02/2011 


KKKKKKKKKAKKAKAKAKKAAAKAAKAA 


Denominazione Azienda : V.F. MONTAGGI INDUSTRIALI SNC di VITAGLIANO 
FRANK & C. 


con sede in: SAN VENDEMIANO si 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: SAN VENDEMIANO ssa ; 


Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 


Decreto del 27/07/2010 n. 53389 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 


10A11272 
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Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° agosto 2010 al 7 agosto 2010 


Denominazione Azienda:  AICO SALCONPLAST SPA IN LIQUIDAZIONE E IN 
CONCORDATO 


con sede in: MILANO Prov: MI 
Causale di Intervento : Concordato preventivo 
Unità di: MIGNANEGO Prov: GE 


Settore: Altre stampe di arti grafiche 

Decreto del 03/08/2010 n. 53488 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/11/2009 al 17/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 


KKKKKKKKKKAKAKAAKAKKKKKAKA 


Denominazione Azienda: ALFA OSSIDAZIONE 


con sede in: BORGOSATOLLO Prov: BS 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: BORGOSATOLLO Prov: BS 


Settore: ‘TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI 
Decreto del 02/08/2010 n. 53464 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 


KKKKKKKKKKAKAKAKAKAKKKKKAKA 


Denominazione Azienda: ALFREDO BONINI SRL 


con sede in: GRANDATE Prov: CO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: GRANDATE Prov: CO 


Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di 
parti di strutture 

Decreto del 02/08/2010 n. 53450 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 


KKKKKKKKKKKKKAKKKKKKKA 


Denominazione Azienda: aurelio menozzi & r. de rosa s.2.S 


con sede in: MONTESILVANO Prov: PE 
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 
Unità di: ATRI Prov: TE 


Settore: Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 
Decreto del 03/08/2010 n. 53529 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
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Denominazione Azienda : AUTOROTOR 
con sede in: VAIANO CREMASCO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: VAIANO CREMASCO 


Settore: FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN 
METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI 


Decreto del 03/08/2010 n. 53502 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKAKKAA 


Denominazione Azienda : BARBERIS & GAMA C/O MICHELIN ITALIANA 
con sede in: NOVA MILANESE 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: ALESSANDRIA 


Settore: Mense 
Decreto del 03/08/2010 n. 53539 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/01/2010 al 31/01/2010 


KKKKKKKKKKKKKKKAKKKAKKAA 


Denominazione Azienda : BARBERIS & GAMA C/O MICHELIN ITALIANA 
con sede in: NOVA MILANESE 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: ALESSANDRIA 


Settore: Mense 
Decreto del 03/08/2010 n. 53540 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 28/02/2010 


Denominazione Azienda : C.A.T.T. 
con sede in: RAVENNA 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: RAVENNA 


Settore: Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro 
materiale meccanico n.c.a. 


Decreto del 03/08/2010 n. 53497 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 12/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 


Prov : 
CR 


Prov : 
CR 


Prov : 
MI 


Prov : 
AL 


Prov : 
MI 


Prov : 
AL 


27-9-2010 Supplemento ordinario n. 224 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226 


Denominazione Azienda: C.F. Gomma 


con sede in: PASSIRANO n i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

ir Prov : 
Unità di: SULMONA AQ 
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE 
Decreto del 03/08/2010 n. 53509 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Denominazione Azienda: CALZATURIFICIO MARIO DORIA 
con sede in: CIVITANOVA MARCHE — i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CIVITANOVA MARCHE n i 
Settore: INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 
Decreto del 03/08/2010 n. 53522 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 
Denominazione Azienda: CAMAR 
con sede in: CASTELLI CALEPIO se 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CASTELLI CALEPIO cai 
Settore: Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 
Decreto del 03/08/2010 n. 53532 
Reiezione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010 
Denominazione Azienda: ‘CAMERSON 

ul Prov : 

con sede in: TORINO TO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

saldi Prov : 
Unità di: COLLEGNO TO 


Settore: FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE 


Decreto del 03/08/2010 n. 53524 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
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Denominazione Azienda: CAMS 


; Prov : 
con sede in: TORINO TO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

PERSA Prov : 
Unità di: CAFASSE TO 
Settore: Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 
Decreto del 02/08/2010 n. 53457 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Denominazione Azienda: ‘CAMST C/O ANGELO PO GRANDI CUCINE 
con sede in: CASTENASO DION: 

BO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

gia Prov : 
Unità di: CARPI MO 
Settore: Mense 
Decreto del 03/08/2010 n. 53487 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Denominazione Azienda:  ‘CAMST C/O MENCI & C. 
con sede in: CASTENASO Prov: 

BO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di:  CASTIGLION FIORENTINO x: 
Settore: Mense 
Decreto del 03/08/2010 n. 53512 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/02/2010 al 09/04/2010 
Denominazione Azienda: ‘CAMST C/0 PROTERM 
con sede in: CASTENASO Di 
BO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CALDERARA DI RENO ERI 
Settore: Mense 
Decreto del 03/08/2010 n. 53489 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 16/05/2010 
Denominazione Azienda: ‘CAMST C/O SITFA 
con sede in: CASTENASO OR 


Causale di Intervento : Crisi aziendale 


27-9-2010 Supplemento ordinario n. 224 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226 


«pugia Prov : 
Unità di: BOLOGNA BO 
Settore: Mense 
Decreto del 03/08/2010 n. 53514 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 04/04/2010 
Denominazione Azienda: CERMA 
con sede in: VEZZANO SUL CROSTOLO nen i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di:  VEZZANO SUL CROSTOLO 2 i 
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 

Decreto del 03/08/2010 n. 53520 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 

Denominazione Azienda: CHIARAVALLI TRASMISSIONI SPA 

con sede in: CAVARIA CON PREMEZZO Sa 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di:  CAVARIA CON PREMEZZO s i 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e 

organi di trasmissione 

Unità di: OGGIONA CON SANTO STEFANO Sa i 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di cuscinetti, 
ingranaggi e organi di trasmissione 

FIRE Prov : 
Unità di: BRUNELLO VA 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e 
organi di trasmissione 

ni, Prov : 
Unità di: SUMIRAGO VA 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e 
organi di trasmissione 
Decreto del 02/08/2010 n. 53466 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Denominazione Azienda: CIGAIMPIANTI 

dins Prov : 
con sede in: FINALE EMILIA MO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

lavato Prov : 

Unità di: FINALE EMILIA MO 


3A 
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Settore: Lavori di meccanica generale 
Decreto del 03/08/2010 n. 53491 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 


KKKKKAKKKKKKAKAKAKAAKAARAAAA 


Denominazione Azienda: COFIMA 


Ca: Prov 
con sede in: BIBBIANO RE 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

ia Prov 
Unità di: BIBBIANO RE 
Settore: Fusione di metalli leggeri 
Decreto del 02/08/2010 n. 53452 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Denominazione Azienda: ‘COLORIFICIO TORRE SRL IN LIQUIDAZIONE E 
CONCORDATO PREVENTIVO 

fat Prov : 
con sede in: GENOVA GE 
Causale di Intervento : Concordato preventivo 

e Prov : 
Unità di: ‘GENOVA GE 
Settore: Fabbricazione di coloranti e pigmenti di base di qualsiasi origine 
Decreto del 03/08/2010 n. 53511 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda : ‘COOP LEGNO 
con sede in: CASTELVETRO DI MODENA vu i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CASTELVETRO DI MODENA n 
Settore: FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA 
Decreto del 03/08/2010 n. 53508 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
Denominazione Azienda : Coop Liguria Società Cooperativa di Cons. 

ve Prov : 
con sede in: SAVONA SV 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: SARZANA a 


Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI 
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 
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Unità di: LA SPEZIA - i 
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI 
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 
Decreto del 03/08/2010 n. 53523 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Denominazione Azienda : COPAIM 
2, Prov : 
con sede in: ORBETELLO GR 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
: . Prov : 
3 5 ' ‘ 
Unità di: LEINI TO 
Settore: LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 
Decreto del 03/08/2010 n. 53519 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Denominazione Azienda : DEIMO 
con sede in: BRESCIA SI 
BS 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
NESTA Prov : 
Unità di: BRESCIA BS 
Settore: FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE 
Decreto del 03/08/2010 n. 53535 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011 
Denominazione Azienda : DOMINA BUSINESS 
si Prov : 
con sede in: MILANO MI 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CORNAREDO Hi 
Settore: Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo 
CE Prov : 
Unità di: ROMA RM 


Settore: Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo 
Decreto del 03/08/2010 n. 53504 


Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/12/2010 


Con autorizzazione al pagamento diretto 
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Denominazione Azienda : DUGOMRULLI 


con sede in: ZOLA PREDOSA Sal 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: ZOLA PREDOSA Di 
Settore: Fabbricazione e installazione di altre macchine e apparecchi di 
sollevamento e movimentazione 
Decreto del 03/08/2010 n. 53490 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 
Denominazione Azienda: EUROLAM 
con sede in: MISANO ADRIATICO Se 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: MONTESCUDO Piove 
RN 
Settore: Trattamento e rivestimento dei metalli 
Decreto del 02/08/2010 n. 53459 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/02/2010 al 22/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda : FALLIMENTO IMPRESA LA CASA 
ia Prov : 
con sede in: CORSICO MI 
Causale di Intervento : Fallimento 
UTI Prov : 
Unità di: CORSICO MI 
Settore: Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile 
Decreto del 02/08/2010 n. 53470 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/03/2010 al 04/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda:  FINBER 
so Prov : 
con sede in: PARMA PR 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
ui Prov : 
Unità di: CAMERANO AN 


Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la 
refrigerazione e la ventilazione 


Decreto del 03/08/2010 n. 53537 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
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Denominazione Azienda: FOOD 


Ne Prov : 
con sede in: PARMA PR 
Causale di Intervento: Contratti di solidarieta 

SRREPTE Prov : 
Unità di: PARMA PR 
Settore: Edizione di riviste e periodici 

al Prov : 
Unità di: MILANO MI 
Settore: Edizione di riviste e periodici 
Decreto del 03/08/2010 n. 53528 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 
Denominazione Azienda :  FTG SAFETY SHOES 
con sede in: LONIGO Prov: 

VI 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

det Prov : 
Unità di: LONIGO VI 
Settore: FABBRICAZIONE DI CALZATURE 
Decreto del 03/08/2010 n. 53536 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda:  FUZZI S.P.A. 
con sede in: SAN GIOVANNI IN MARIGNANO a) i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: SAN GIOVANNI IN MARIGNANO pi 
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA, ESCLUSA LA 
MAGLIERIA INTIMA 
Unità di: SAN GIOVANNI IN MARIGNANO .. 
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA, ESCLUSA LA 
MAGLIERIA INTIMA 
Decreto del 03/08/2010 n. 53501 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 
Denominazione Azienda: GENESI SRL 

Tan Prov : 
con sede in: MILANO MI 


Causale di Intervento : Crisi aziendale 


27-9-2010 
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Unità di: MILANO 

Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 
Decreto del 02/08/2010 n. 53467 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 


KKKKKKKKKKAKKKKKKKAKKAKAKA 


Denominazione Azienda: GRUPPO CERAMICHE RICCHETI 


con sede in: MODENA 


Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 


Unità di: CASALGRANDE 


Settore: FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON 
REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA 
DECORAZIONE E LA SMALTATURA 


Unità di: CASALGRANDE 


Settore: FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON 
REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA 
DECORAZIONE E LA SMALTATURA 


Unità di: SASSUOLO 


Settore: FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON 
REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA 
DECORAZIONE E LA SMALTATURA 


Decreto del 02/08/2010 n. 53483 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 


Denominazione Azienda: ‘GRUPPO PRO 

con sede in: SPOLETO 

Crisi aziendale 
CRESPELLANO 

CONSULENZA PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI HARDWARE 
SEGRATE 

CONSULENZA PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI HARDWARE 


ROMA 


Causale di Intervento : 
Unità di : 
Settore: 
Unità di : 
Settore: 
Unità di : 
CONSULENZA PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI HARDWARE 
DUEVILLE 


Settore: CONSULENZA PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI HARDWARE 
Decreto del 02/08/2010 n. 53478 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 05/02/2011 


Settore: 


Unità di : 


Serie generale - n. 226 


Prov : 
MI 


Prov : 
MO 


Prov : 
RE 


Prov : 
RE 


Prov : 
MO 


Prov : 
PG 


Prov : 
BO 


Prov : 
MI 


Prov : 
RM 


Prov : 
VI 
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Denominazione Azienda: HAWORTH 


con sede in: SAN GIOVANNI IN PERSICETO A) 
Causale di Intervento :  Riorganizzazione, Conversione aziendale 
Unità di : SAN GIOVANNI IN PERSICETO ur 
Settore: Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e 
accessori 

sadgi, Prov : 
Unità di: IMOLA BO 
Settore: Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e 
accessori 

PRE TRI Prov : 
Unità di: ROMA RM 
Settore: Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e 
accessori 

adi, Prov : 
Unità di: MILANO MI 
Settore: Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e 
accessori 

it Prov : 
Unità di: "TORINO TO 
Settore: Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e 
accessori 
Decreto del 03/08/2010 n. 53503 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2012 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/07/2010 
Denominazione Azienda: I.L.T.E. 
con sede in: MONCALIERI vu i 
Causale di Intervento :  Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria 
Unità di: MONCALIERI 5 
Settore: Altre stampe di arti grafiche 
Decreto del 03/08/2010 n. 53526 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/02/2010 al 01/08/2010 
Denominazione Azienda : ICEMS IN LIQUIDAZIONE 
con sede in: BRESCIA EIOYS 

BS 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Prov : 


Unità di: ‘CALCINATO 


BS 
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Settore: Lavori di ingegneria civile 


Unità di: CALCINATO a i 
Settore: Lavori di ingegneria civile 
Decreto del 02/08/2010 n. 53451 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda : IL GAZZETTINO 
7 Prov: 

con sede in: ROMA RM 
Causale di Intervento: Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria 

caigt. Prov: 
Unità di: VENEZIA VE 
Settore: Edizione di giornali 

loader. Prov: 
Unità di: ROMA RM 
Settore: Edizione di giornali 

aio Prov: 
Unità di: "TREVISO TV 
Settore: Edizione di giornali 
Decreto del 03/08/2010 n. 53527 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 30/06/2010 
Denominazione Azienda : IL GAZZETTINO 

n Prov: 

con sede in: ROMA RM 
Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale 

A Prov: 
Unità di: VENEZIA VE 
Settore: Edizione di giornali 

TERI Prov: 
Unità di: BELLUNO BL 
Settore: Edizione di giornali 

ciatal Prov: 
Unità di: PADOVA PD 
Settore: Edizione di giornali 
Unità di: PORDENONE du 
Settore: Edizione di giornali 

cia Prov: 
Unità di : ROVIGO RO 
Settore: Edizione di giornali 
Unità di: TREVISO LE 
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Settore: Edizione di giornali 


ttt Prov : 
Unità di: UDINE UD 
Settore: Edizione di giornali 

Lea Prov : 
Unità di: VENEZIA VE 


Settore: Edizione di giornali 
Decreto del 03/08/2010 n. 53545 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 29/12/2009 al 28/06/2010 


KKKKKKKAKKAKKAKAKAARA AAA 


Denominazione Azienda: INDUSTRIA CONFEZIONI MODERNE - INCOM - studio e 


creazione 
con sede in: URBANIA ' 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di:  URBANIA i i 
Settore: Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in 
pelle e pelliccia 
Decreto del 02/08/2010 n. 53454 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Denominazione Azienda: INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI I.R.O. 
na Prov : 

con sede in: ODOLO BS 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Sea Prov : 
Unità di: ODOLO BS 
Settore: SIDERURGIA 
Decreto del 03/08/2010 n. 53507 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011 
Denominazione Azienda: ISAL 
con sede in: CORREGGIO a 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CORREGGIO pe 


Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 

Decreto del 03/08/2010 n. 53492 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 

Denominazione Azienda: ITAL PRINT S.R.L. 

con sede in: CEPPALONI Prov: BN 
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Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: ‘CEPPALONI Prov: BN 
Settore: STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA 

Decreto del 06/08/2010 n. 53554 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/05/2010 al 30/04/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKAA 


Denominazione Azienda: L.B. ITALIA 


Lee Prov : 
con sede in: MOZZATE CO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

DETTE Prov : 
Unità di: MOZZATE co 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per 
l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, compresi parti e accessori 
Decreto del 03/08/2010 n. 53505 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011 
Denominazione Azienda: LAV FER 

DI Prov : 
con sede in: ROMA RM 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: ACQUALAGNA % Ta 
Settore: ALTRE ATTIVITA' DI PRIMA TRASFORMAZIONE A FREDDO DEL 
FERRO E DELL'ACCIAIO 
Decreto del 02/08/2010 n. 53474 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda:  LENCI CALZATURE 

ui Prov : 
con sede in: PORCARI LU 
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta 

tg, Prov : 
Unità di: PORCARI LU 
Settore: INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 
Unità di: MONTECARLO pui 


Settore: INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 
Decreto del 03/08/2010 n. 53530 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
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Denominazione Azienda: LEONARDI VALTER 


con sede in: SAN CESARIO SUL PANARO vo. 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: SAN CESARIO SUL PANARO pur o 
Settore: FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, 
ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI 
Decreto del 02/08/2010 n. 53472 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
Denominazione Azienda: LORA & FESTA 
con sede in: BORGOSESIA ui 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: BORGOSESIA Mo: 
VC 
Settore: Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate 
Decreto del 03/08/2010 n. 53499 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda :  LPE 
Au Prov : 

con sede in: BOLLATE MI 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

ano Prov : 
Unità di: BOLLATE MI 
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI, 
COMPRESI PARTI ED ACCESSORI 
Decreto del 02/08/2010 n. 53460 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Denominazione Azienda: MAFEL 
con sede in: CONCOREZZO ee | 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CONCOREZZO teo 


Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti 
di strutture 


Decreto del 02/08/2010 n. 53461 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/03/2010 al 21/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
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Denominazione Azienda: MARTIN & C. 


con sede in: PEROSA ARGENTINA sn. i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: PEROSA ARGENTINA a 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di cuscinetti a 
sfere ed a rulli, comprese loro parti 
Decreto del 03/08/2010 n. 53496 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
Denominazione Azienda : MENNA CASTING 
SI Prov : 

con sede in: DOZZA BO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

sà fi. Prov : 
Unità di: DOZZA BO 
Settore: FONDERIE 
Decreto del 02/08/2010 n. 53475 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 01/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: MICROFUSIONE STELLITE SPA 
con sede in: PIEVE EMANUELE n i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: PIEVE EMANUELE i. 
Settore: Fusione di acciaio 
Decreto del 02/08/2010 n. 53484 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/04/2010 al 11/04/2011 
Denominazione Azienda: “NORD GROUP S.P.A. 
con sede in: REANA DEL ROIALE . 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: REANA DEL ROIALE pe 


Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti 
di strutture 


Decreto del 03/08/2010 n. 53510 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 
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Denominazione Azienda :  NUOV@PERIODICI ITALIA SRL 


nl, Prov 

con sede in: MILANO MI 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

TREO Prov: 
Unità di: MILANO MI 
Settore: Edizione di riviste e periodici 
Decreto del 03/08/2010 n. 53544 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/02/2010 al 16/08/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda :  0.M.C. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE 

0A Prov: 
con sede in: VIGNOLA MO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di : SAVIGNANO SUL PANARO SRI n 
Settore: Lavori di meccanica generale 
Decreto del 02/08/2010 n. 53473 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: OCAPITALIA 
con sede in: VALPERGA Prov 
TO 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

20 Prov: 
Unità di: VALPERGA TO 


Settore: FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI 
(ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

Decreto del 02/08/2010 n. 53476 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 


CERZELELZIZZZZZ ZI RE 


Denominazione Azienda : OFFICINA DEL CARRELLO DI VIDONI GIUSEPPE SRL 


; Prov : 
con sede in: UDINE UD 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

sica Prov : 
Unità di: UDINE UD 
Settore: Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e 
movimentazione 
Prov 


Unità di: ZOPPOLA 
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Settore: Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e 
movimentazione 

Decreto del 03/08/2010 n. 53506 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/02/2010 al 18/02/2011 


KKAKKKKKAKKKKKKKKKKAAKAAKKAA 


Denominazione Azienda: OFFICINA MECCANICA CASSENESE 


; Prov : 
con sede in: SUMIRAGO VA 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

EGEO Prov: 
Unità di: SUMIRAGO VA 
Settore: Lavori di meccanica generale 
Decreto del 02/08/2010 n. 53465 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: OLMARK in c.p. 
con sede in: BRESCELLO Prov 

RE 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

sa, Prov: 
Unità di: BRESCELLO RE 
Settore: Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a. 

Decreto del 02/08/2010 n. 53469 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 01/04/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

Denominazione Azienda : ORMA C/O RAVAGLIOLI 

Î Prov : 
con sede in: ARGELATO BO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: SASSO MARCONI a 
Settore: Mense 
Decreto del 03/08/2010 n. 53515 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 26/02/2010 
Denominazione Azienda :  OS.C.ALL. SRL 
con sede in: COLOGNO AL SERIO o: i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: COLOGNO AL SERIO #95 


Settore: TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI 
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Unità di:  COLOGNO AL SERIO A 
Settore: TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI 
Decreto del 03/08/2010 n. 53517 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda : PAOLA ANTOGNOZZI 
7, Prov: 
con sede in: ESANATOGLIA MC 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
sian! Prov : 
Unità di: ESANATOGLIA MC 
Settore: FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
N.C.A. 
Decreto del 02/08/2010 n. 53481 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Denominazione Azienda: PAZZI 
; Prov : 
. Ul . 
con sede in: FORLI FC 
Causale di Intervento : Concordato preventivo 
; : Prov : 
x 6 ' . 
Unità di: FORLI FC 
Settore: SIDERURGIA 
Decreto del 03/08/2010 n. 53513 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 25/11/2009 al 24/11/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: PENELOPE 
con sede in: MONTEMURLO ui 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: MONTEMURLO e 
Settore: TESSITURA 
Unità di: MONTEMURLO a 
Settore: "TESSITURA 
Unità di: MONTEMURLO =. 
Settore: "TESSITURA 
Prov 


Unità di: MONTEMURLO 


Settore: TESSITURA 
Unità di: MONTEMURLO 


Settore: "TESSITURA 
Decreto del 03/08/2010 n. 53498 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 


Denominazione Azienda : PREFAB 

con sede in: MARSCIANO 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: MARSCIANO 

Settore: Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per 
l'edilizia 

Decreto del 02/08/2010 n. 53456 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 


Denominazione Azienda :  RADVISION ITALY 

con sede in: MILANO 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: ANCONA 

Settore: FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE 


Decreto del 03/08/2010 n. 53500 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/02/2010 al 09/02/2011 


KKAKKKKKKAKAKAKAKAKKAKAAAA 


Denominazione Azienda : RECORD INTERNATIONAL 
con sede in: SAN MAURO TORINESE 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 

Unità di: TORRE CANAVESE 


Settore: FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI 
(ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 


Decreto del 03/08/2010 n. 53538 


Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/12/2009 al 24/06/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/04/2010 al 24/06/2010 


Con autorizzazione al pagamento diretto 
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Prov : 
PO 


Prov : 
PG 


Prov : 
PG 


Prov : 
MI 


Prov : 
AN 


Prov : 
TO 


Prov : 
TO 
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Denominazione Azienda : Rieter Automotive Fimit 


nn Prov: 
con sede in: TORINO TO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

; j Prov : 

3 . Ù . 

Unità di: SANTHIA VC 
Settore: Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli 
articoli di vestiario 
Decreto del 03/08/2010 n. 53494 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011 
Denominazione Azienda: RIVATEX FINISSAGGIO TESSUTI S.R.L. 

dor Prov: 
con sede in: VAIANO PO 
Causale di Intervento : Concordato preventivo 

a ae Prov: 
Unità di: VAIANO PO 
Settore:  /FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO 
Decreto del 03/08/2010 n. 53486 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/10/2009 al 13/10/2009 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda : ROECHLING MACHINED PLASTICS ITALIA 

ig Prov: 
con sede in: MILANO MI 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

sh Prov: 
Unità di: ARCISATE VA 
Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. 

Decreto del 02/08/2010 n. 53462 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Denominazione Azienda:  S.CO.MA. 

La Prov: 
con sede in: SELARGIUS CA 
Causale di Intervento: Contratti di solidarieta 

La gd, Prov : 
Unità di: SELARGIUS CA 


Settore: Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 
Decreto del 02/08/2010 n. 53482 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
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Denominazione Azienda:  S.M.EL. 


con sede in: SETTIMO TORINESE i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: SETTIMO TORINESE pisa 
Settore: Fabbricazione e installazione di altre macchine e apparecchi di 
sollevamento e movimentazione 
Decreto del 02/08/2010 n. 53477 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
Denominazione Azienda:  SATIZ 
con sede in: MONCALIERI —; 
Causale di Intervento :  Riorganizzazione, Conversione aziendale 
Unità di: MONCALIERI RE 
TO 
Settore: Edizione di libri, opuscoli, volantini, libri di musica, carte stradali e simili 
ug Prov : 
Unità di: TORINO TO 
Settore: Edizione di libri, opuscoli, volantini, libri di musica, carte stradali e simili 
Unità di: POMIGLIANO D'ARCO n 
Settore: Edizione di libri, opuscoli, volantini, libri di musica, carte stradali e simili 
Decreto del 02/08/2010 n. 53479 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/01/2010 al 11/01/2011 
Denominazione Azienda : SERENISSIMA RISTORAZIONE C/O PIAGGIO 
con sede in: VICENZA Sa 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: PONTEDERA pei i 
Settore: Catering e banqueting 
Decreto del 03/08/2010 n. 53525 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 05/02/2010 
Denominazione Azienda : SERENISSIMA RISTORAZIONE C/0 PIAGGIO & C. 
con sede in: VICENZA i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Prov : 


Unità di: PONTEDERA 
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Settore: Catering e banqueting 
Decreto del 03/08/2010 n. 53495 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/01/2010 al 29/01/2010 


CEREELZZIZZZZI AZZ ZE I 


Denominazione Azienda: SYSTEM DI ROSATI 


= Prov: 
con sede in: MONSANO AN 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Ra) Prov: 
Unità di: MONSANO AN 
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 
Decreto del 03/08/2010 n. 53542 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
Denominazione Azienda: "TANDEM MADE IN ITALY 
i, Prov 
con sede in: RUBIERA RE 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: RUBIERA vi 
Settore: FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON 
REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA 
DECORAZIONE E LA SMALTATURA 
Decreto del 03/08/2010 n. 53534 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/02/2010 al 08/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: TECHNO SEA 
con sede in: CALDERARA DI RENO - 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CALDERARA DI RENO i 
Settore: FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, 
ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI 
Decreto del 03/08/2010 n. 53541 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 
Denominazione Azienda: "TECMEC 
3 Prov 
con sede in: CORSICO MI 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Prov 


Unità di: ALBAIRATE 


27-9-2010 Supplemento ordinario n. 224 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226 


Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti 
di strutture 

Decreto del 02/08/2010 n. 53453 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 


e Re de de de e de de e de de e de de de de RT 


Denominazione Azienda: "TECNOMA 


con sede in: SANTARCANGELO DI ROMAGNA 2 
Causale di Intervento: Crisi aziendale 
Unità di: SANTARCANGELO DI ROMAGNA È SS 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine 
utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili 
Decreto del 03/08/2010 n. 53493 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/02/2010 al 24/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: TECNOSTEEL 
con sede in: ORBASSANO capa) 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: ORBASSANO uva 
TO 
Settore: Lavori di meccanica generale 
Decreto del 03/08/2010 n. 53521 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Denominazione Azienda: TEX ZETA 
N Prov : 
con sede in: BERGAMO BG 
Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale 
RAR Prov : 
Unità di: CARVICO BG 
Settore: Confezione di biancheria e maglieria intima 
Sig Prov : 
Unità di: SULBIATE MI 
Settore: Confezione di biancheria e maglieria intima 
Decreto del 02/08/2010 n. 53468 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2012 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/07/2010 
Denominazione Azienda : TIPOGRAFIA ALZANI 
Prov : 


con sede in: PINEROLO 


TO 
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Causale di Intervento : Crisi aziendale 


a Prov: 
Unità di: PINEROLO TO 
Settore: Lavorazioni preliminari alla stampa 
Decreto del 03/08/2010 n. 53518 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: TO-DIS 

For Prov : 
con sede in: TORINO TO 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 

VE Prov: 
Unità di: TORINO TO 
Settore: Edizione di giornali 
Decreto del 02/08/2010 n. 53480 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 31/08/2010 
Denominazione Azienda: "TORINO SCAVI MANZONE 

RIA Prov : 
con sede in: TORINO TO 
Causale di Intervento: Concordato preventivo 

og Prov: 
Unità di: TORINO TO 
Settore: Demolizione di edifici e sistemazione del terreno 
Decreto del 03/08/2010 n. 53516 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 29/01/2010 al 28/01/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Denominazione Azienda: UNIMAC-GHERRI 
con sede in: MONTECCHIO EMILIA .: i 
Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: MONTECCHIO EMILIA paia 
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 
Decreto del 02/08/2010 n. 53458 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/02/2010 al 22/02/2011 
Denominazione Azienda: UNIMATIC ENGINEERING 

si Prov : 
con sede in: MEZZAGO MI 


Causale di Intervento : Crisi aziendale 
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Unità di: MEZZAGO 


Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine 
utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili 


Decreto del 02/08/2010 n. 53463 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/03/2010 al 18/03/2011 


KKKKKKKKKKKAKKKKKKKKAKA 


Denominazione Azienda: V.F.VENIERI 
con sede in: LUGO 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: LUGO 


Settore: Fabbricazione, riparazione e manutenzione di macchine per movimento 
terra 

Decreto del 02/08/2010 n. 53471 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 


KKKKKKKKAKKKKAKAKKAKKKKKKA 


Denominazione Azienda: VALMEX 
con sede in: CARTOCETO 

Causale di Intervento : Crisi aziendale 
Unità di: CARTOCETO 


Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la 
refrigerazione e la ventilazione 


Decreto del 02/08/2010 n. 53455 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
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Prov : 
MI 


Prov : 
PS 


Prov : 
PS 
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Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° agosto 2010 al 7 agosto 2010 
Istanze presentate entro il 31 gennaio 2010 utilizzando il modello CIGS/SOLID-1. 


BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.a. 
con sede in: CALDERARA DI RENO - BO 
Causale di intervento : crisi aziendale 


Unita' aziendali di : 


CALDERARA DI RENO - BO 
FORLI" - FC 
SALA BOLOGNESE - BO 
VIGNOLA - MO 
Decreto del 04/08/2010 n. 53551 


Il presente decreto annulla il D.D. n. 50824 del 19/03/2010 limitatamente al periodo dal 04/07/2010 al 29/11/2010 


Settore : Fabbricazione di organi di trasmissione- fabbricazione di organi di trasmissione meccanica: alberi di trasmissione, alberi a camme, 
alberi a gomiti, manovelle, ecc, alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi- fabbricazione di ingranaggi, d 


CAMST C/O FINCANTIERI Societa cooperativa a 
con sede in: CASTENASO - BO 
Causale di intervento : crisi aziendale 
Unita' aziendali di : 
GENOVA - GE 
Decreto del 03/08/2010 n. 53543 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 27/02/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 27/02/2010 


Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di 
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d 


COOPERATIVA COMPARTIMENTALE SICILIANA PLURISERVIZI S.R.L. 
con sede in : PALERMO 
Causale di intervento : crisi aziendale 


Unita' aziendali di : 


CATANIA 
Decreto del 03/08/2010 n. 53531 
Reiezione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/04/2008 al 08/04/2009 
COTTO PETRUS S.r.l. 
con sede in: CASTELLARANO - RE 


Causale di intervento : contratto di solidarietà 
Unita' aziendali di : 

CASTELLARANO - RE 
Decreto del 04/08/2010 n. 53548 


Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/06/2009 al 14/06/2010 


Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 47776 del 27/10/2009 


Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di piastrelle per pavimentazione o rivestimento, 
cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari 
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FIS S.r.l 
con sede in : SABBIO CHIESE - BS 
Causale di intervento : contratto di solidarietà 
Unita' aziendali di : 

SABBIO CHIESE - BS 
Autorizzazione del 04/08/2010 n. 53552 


Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 


Settore : Trattamento e rivestimento dei metalli- rivestimento, anodizzazione, ecc. dei metalli- trattamento termico dei metalli- sbavatura, 
sabbiatura, barilatura, pulitura dei metalli- colorazione e incisione su metalli- rivestimento non metallico dei metalli: pl 


FOMET S.p.a. 
con sede in: IMOLA - BO 
Causale di intervento : crisi aziendale 
Unita' aziendali di : 
IMOLA - BO 
Decreto del 04/08/2010 n. 53549 


Il presente decreto annulla il D.D. n. 50970 del 25/03/2010 limitatamente al periodo dal 01/02/2010 al 20/12/2010 


Settore : FUSIONE METALLI LEGGERI 


MIROGLIO TEXTILE S.p.a. 
con sede in: ALBA - CN 
Causale di intervento : contratto di solidarietà 
Unita' aziendali di : 
SALUZZO - CN 
Decreto del 03/08/2010 n. 53533 


Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 25/01/2010 al 24/01/2011 


Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 51859 del 10/05/2010. 


Settore : Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo, 
donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati 


POSALUX TECH S.p.a. 
con sede in: LUMEZZANE - BS 
Causale di intervento : crisi aziendale 
Unita' aziendali di : 
LUMEZZANE - BS 
Decreto del 02/08/2010 n. 53485 


Reiezione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/01/2010 al 11/01/2011 


Settore : Fusione di altri metalli non ferrosi- produzione di getti di metalli pesanti- produzione di getti di metalli preziosi-Dalla classe 27.54 è 
esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazione di prodotti metallici cfr. divisioni 27-36- 
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PROMATECH S.p.a. 
con sede in: COLZATE - BG 
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale 


Unita' aziendali di : 


CASNIGO - BG 
COLZATE - BG 
VILMINORE - BG 
Decreto del 04/08/2010 n. 53546 


Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/12/2009 al 21/08/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/12/2009 al 21/08/2010 


Settore : Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per 
cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di macchine per l’indust 


SHELL CASTING S.r.l 
con sede in : IMOLA - BO 
Causale di intervento : crisi aziendale 
Unita' aziendali di : 
IMOLA - BO 
Decreto del 04/08/2010 n. 53550 


Il presente decreto annulla il D.D. n. 50815 del 19/03/2010 limitatamente al periodo dal 01/02/2010 al 13/12/2010 


Settore : Fusione di metalli leggeri- produzione di prodotti di fusione semilavorati di alluminio, magnesio, titanio, berillio, scandio e ittrio- 
produzione di getti di metalli leggeri-Dalla classe 27.53 è esclusa:- fusione effettuata in connessione con fabbricazio 


SIMPLAST S.p.a. 
con sede in: CALTANISSETTA - CL 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale 
Unita' aziendali di : 
CALTANISSETTA - CL 
Decreto del 04/08/2010 n. 53547 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2009 al 31/03/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 31/03/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto - 


Settore : Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche- fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, 
blocchi, pellicole, lamelle, strisce, ecc., di materie plastiche- fabbricazione di prodotti finiti in materie plastic 
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Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 luglio 2010 al 31 luglio 2010 


G.R.H. S.p.a. 
con sede in: ROMA - RM 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale 
Unita' aziendali di 
ROMA - RM 
Decreto del 29/07/2010 n. 53416 


Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/08/2009 al 13/02/2010 


Settore : Edizione di riviste e periodici- 


JABIL CIRCUIT ITALIA Sal. 
con sede in : MILANO - MI 
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale 
Unita' aziendali di 
MARCIANISE - CE 
Decreto del 29/07/2010 n. 53446 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/09/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2009 al 27/09/2010 


Settore : Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per informatica- fabbricazione di macchine per l’elaborazione 
automatica dei dati, compresi i microelaboratori: macchine digitali, macchine analogiche, macchine ibri fabbricazione di unità 
peri 
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